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Das Geisterhaus


Vater Schwimmlehrer Wolfgang


Seine beiden Töchter sind


Moni 10 Jahre alt


Elvira 9 Jahre alt


Milan 5 Jahre alt Bildermaler


Gerd Meyer alter Hotelchef


Gerds Tochter Sandra junge Hotelchefin


Mark Ehemann von Sandra


Das Hotel Meyer befindet sich in den Niederlanden,


in Bergen aan Zee direkt an der Nordsee.
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Die Geschichte vom Geisterhaus:


Es ist wieder so weit, wir haben den März halb herum, es gibt wieder Frühjahrsferien. Der Schwimmlehrer Wolfgang sagt zu seinen Mädchen Moni und Elvira die Koffer packen und ab an die Nordsee, genau nach Bergen aan Zee, in den Niederlanden. Knappe 8 Stunden Fahrt mit »Big Smittie« so heißt unser Auto. Von Hamburg nach Bergen aan Zee.


Unsere Familie kommt in Bergen aan Zee an. Die Anfahrt war nicht zu lang, sie war eher schön. An Bremen und Oldenburg vorbei. Leer rechts liegen lassen und über die Grenze bei Nieuwe Schans. Richtung Groningen, dann zum Ijsselmeer über den Abschlussdamm ca. 30 km lang nach Den Oever. Weiter zur Käsestadt nach Alkmaar. An den Krokus- und Tulpenfeldern vorbei zum Hotel.


Wie immer werden wir freundlich empfangen mit den Worten »Alles gesund?« und »schon wieder ist ein Jahr vorbei, als wir letztes Jahr hier waren verging die Zeit wie im Flug«. Mark sagt, »ich habe für euch Zimmer 35, in holländischen Kammer 35 reserviert«, und gibt Wolfgang, von seinen Mädchen auch Wolfi genannt, die Zimmerschlüssel. Ab auf die Kammer 35, die Kleidung für 14 Tage in den Schrank und für’s Abendessen umziehen. Wie so oft haben wir den Tisch am Kaminfeuer. Wolfi sagt nur »Guten Appetit«.
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